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FEBRUARY,  1954 

Wind 

Barometer  Char-  Daily  Aver-  Wind 

Temperature  Sea  Level  acter  age  Daily  Max. 

Date  Max,  Min,  Mean  8  a.m.  8  p.m,  of  day  Dir,  Vel.  Dir.  Vel 

1*. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8'. 

9'. 


10. 

15 

-  8 

4 

Pt'.  Cldy 

11. 

11 

-  3 

4 

' 

Pt-.Cldy 

12'. 

13 

0 

6 

29*64 

29'.  55 

Ft.  Cldy 

SE 

18*  7 

SE 

30 

13'. 

1.3 

-  8 

r> 

Cj 

29'.  54 

29.50 

Pt. Cldy 

SW 

10.6 

SE 

28 

14'. 

17 

6 

12 

29.45 

29'.  37 

Cloudy 

SE 

14.  6 

SE 

28 

15. 

9 

-16 

-  4 

29.30 

29.24 

Pt. Cldy 

S 

6.9 

Slff 

22 

16'. 

-  2 

-18 

-10 

29'.  20 

29.23 

Clear 

w 

9'.  9 

w 

16 

17'. 

4 

-20 

-  8 

29.22 

29.22 

Cloudy 

E 

10.2 

E 

19 

18* 

9 

-  6 

2 

29.20 

29'.  35 

Ft'*  Cldy 

SW 

14.4 

SW 

27 

19. 

12 

-  8 

2 

29.50 

29*39 

Pt. Cldy 

SE 

17.7 

SE 

34 

20. 

11 

4 

8 

29'.  27 

29.20 

Pt.Cldy 

SE 

23.7 

SE 

32 

21. 

11 

1 

6 

29.18 

29.08 

Clear 

SE 

20'.  4 

SE 

38 

22. 

4 

-18 

-  7 

29.06 

29'.  00 

Clear 

S 

5.6 

SE 

18 

23. 

0 

-24 

-12 

29.19 

29.40 

Clear 

s 

3.0 

S 

8 

24'. 

-14 

-26 

-20 

29'.  57 

29'.  57 

Clear 

SW 

5.1 

s 

10 

25. 

-11 

-28 

-20 

29'.  47 

29.56 

Cloudy 

s 

3.3 

s 

8 

26'. 

1 

-18 

-  8 

29'.  33 

29'.  31 

Cloudy 

E 

10'.  0 

E 

19 

27', 

6 

-  1 

2 

29.  36 

29.28 

Cloudy 

E 

18.0 

E 

25 

28. 

9 

-  4 

2 

29.15 

29.04 

Pt.Cldy 

E 

18.0 

SE 

26 

29'* 

30. 

51. _ _ _ _ _ 

"jS  ?  7  jP  ST7  ff~' 

Means  6.2  -10.3  -2.0  29.331  29.298  Highest#  SE  23.7  SE  38 

£  for  19  days.  #  for  17  days.  Prevailing  wind  direction  for  last  17 
days  of  month  is  southeast;  average  velocity  12.4  miles  per  hour. 

Snow:  9,  15,  26  *  27. 

Light  drift:  12,  13,  18,  20,  26,  27. 

Moderate  drift:  19, 

Fog:  25. 

Solar  Halo:  9,  13*  14,  15,  19,  24,  28. 


MARCH,  19 £4 


Wind 


Barometer 

Char- 

Daily 

Aver- 

Wind 

Temnerature 

Sea  Level'  ' 

acter 

'  age 

Daily  Max'. 

Date 

Max. 

Min. 

Mean 

8  a*m* 

8  p.m* 

of  day 

Dir. 

Vel. 

Dir. 

Vel* 

4 

1‘. 

3 

-15 

-  6 

29'.  02 

29'.  09 

Cloudy 

S 

5'.  6 

SE 

17 

2'. 

11 

-20 

-  4 

29*16 

28'.  98 

Cloudy 

E 

16.0 

E 

32 

3. 

18 

-  5 

-  6 

28'.  70 

28'.  90 

Ft* Cldy 

SB 

15.5 

SE 

28 

4'. 

23 

-18 

2 

29'.  31 

29.27 

Cloudy 

NW 

13.7 

NW 

25 

5'. 

25 

8 

16 

29',  32 

29.23 

Cloudy 

M 

13.8 

N 

22 

6'* 

14 

-29 

-  8 

29'.  13 

29*08 

Cloudy 

E 

14.1 

SW 

28 

7'. 

18 

-30 

-  6 

29.39 

29. 34 

Cloudy 

SW 

18.3 

NE 

37 

8. 

29 

8 

18 

29'.  19 

28.89 

Cloudy 

ne 

25'.  5 

NE 

42 

9'. 

8 

-  7 

0 

28.  87 

28.95 

Cloudy 

SW 

18.9 

SW 

30 

1 0‘. 

6 

-16 

-  5 

29.13 

29'.  38 

Clear 

NE 

12.3 

E 

24 

11'. 

10 

-  7 

2 

29'.  43 

29'.  08 

Pt.Cldy 

SE 

2C.  8 

SE 

35 

12  v 

14 

-  2 

6 

28'.  94 

28.79 

Cloudy 

S 

23.3 

S 

35 

13. 

-  2 

-25 

-14 

28.  89 

29.08 

Clear 

SW 

12.5 

S 

3C 

14'. 

-  9 

-30 

-20 

29'.  21 

29'.  24 

Pt.Cldy 

E 

9'.0 

E 

17 

15'. 

-  1 

-25 

-13 

29'.  14 

29'.  11 

Pt.Cldy 

E 

13.4 

E 

24 

16'* 

-11 

-26 

-18 

29'.  13 

29'.  21 

Cloudy 

W 

7.8 

W 

14 

17'. 

-18 

-32 

-25 

29'.  40 

29'.  50 

Pt. Cldy 

S 

3.  6 

E 

16 

18. 

-10 

-20 

-15 

29.49 

29.54 

Pt.Cldy 

E 

24.5 

E 

30 

19. 

-  7 

-22 

-14 

29'.  55 

29.46 

Pt'.  Cldy 

E 

21.8 

E 

30 

SO'. 

Q 

-34 

-17 

29'.  25 

29'.  19 

Pt.Cldy 

SW 

17.0 

E 

30 

21. 

-20 

-42 

-31 

29.18 

29.05 

Pt.Cldy 

W 

7.5 

W 

18 

22'. 

-37 

-48 

-42 

29‘o10 

29.12 

Clear 

W 

7.  7 

SW 

12 

9*25 

* 

-24 

-51 

-38 

29'c  28 

29.36 

Cloudy 

E 

15.8 

E 

31 

24. 

4 

-34 

-15 

29'0  22 

29 . 31 

Cloudy 

W 

20.1 

E 

35 

25'. 

-24 

—40 

-32 

29',  64 

29.66 

Pt.Cldy 

SW 

11.2 

SW 

30 

26. 

8 

-36 

-14 

29.38 

29'.  26 

Cloudy 

E 

18'.  6 

E 

30 

27'. 

-36 

-52 

-44 

29.25 

29'.  26 

Clear 

W 

5.1 

W 

12 

28'* 

-35 

-55 

-45 

29.27 

29'.  27 

Pt'.  Cldy 

SE 

3.2 

E 

17 

29'. 

4 

-46 

-21 

29.36 

29 '.44 

Pt.Cldy 

s 

4.2 

E 

18 

30'. 

-10 

-42 

-26 

29'.  34 

29.32 

Cloudy 

E 

17‘.  5 

E 

34 

31. 

-21 

-37 

-29 

29.33 

29.38 

Cloudy 

S 

5.0 

E 

28 

Means 

-2.3 

-26. 

8  -15.0 

29*226 

29 . 218 

Highest 

NE 

25.5 

NE 

42 

Prevailing  wind  directions  for  month  is  east;  average  hourly  velocity 
13.8  miles  per  hour. 


Snow:  2 „  3„  5,  6,  7,  8,  9,  12,  15,  21,  25,  26. 

Very  light  mist,  perhaps  mixed  with  a  little  fine  snow  occurred  during 
afternoon  and  night  of  March  8;  one-quarter  in'ch  of  clear  ice  was 
observed  on  windward  side  of  objects  at  8  p.  m. 

Clear  ice  3/4-inch  thick  observed  on  radio  towers  and  wind  instrument 
support  on  March  G. 

Light  drift:  2, 3,4, 6,'  ~  12,13,19,20,  24,25,26,30. 

Moderate  drift:  7,,  8,  9,  23. 

Heavy  drift:  11. 

Hog:  8,  17. 

Solar  Halo:  1,  2,  11,  13,  30. 

Lunar :  30 ,  31  ■ 

Parhelia:  5,  8. 


APRII,,  31954 


Wind 

Barometer  Char-  Daily  Aver-  Wind 


Temperature 

Sea  Level 

acter 

age 

Daily  Max, 

Date 

Max  . 

Mi  n 

Mean 

8  a.m. 

8  p.m. 

of  day 

Dir. 

Vel. 

Dir . 

Vel. 

1'* 

-  4 

-29 

-16 

29'.  28 

29'.  08 

Cloudy 

E 

25.1 

E 

38 

2'. 

3 

-37 

-17 

29-.  01 

29.08 

Pt.Cldy 

E 

13.4 

E 

35 

3. 

23 

-19 

2 

28'.  31 

28'.  17 

Cloudy 

E 

29.7 

E 

46 

4'. 

17 

-  6 

6 

28.  32 

28'.  82 

Cloudy 

NE 

24.5 

NE 

36 

5.. 

5 

-  9 

-  2 

29.20 

289'.  06 

Cloudy 

E 

18.0 

E 

28 

6'. 

2 

-12 

-  5 

29.05 

29. 04 

Cloudy 

E 

16.0 

E 

22 

7'. 

2 

-  6 

-  2 

28.99 

28.91 

Cloudy 

S 

24.9 

* 

32 

8; 

-  4 

-18 

-11 

28.94 

29'.  02 

Cloudy 

E 

19'.  1 

E 

28 

9'. 

-  8 

-22 

-15 

29.12 

29.-52 

Cloudy 

E 

7-.  7 

E 

15 

10'. 

-  8 

-19 

-14 

29-.  21 

29'.  18 

Cloudy 

SE 

4.6 

E 

13 

11. 

-12 

-27 

-20 

29'.  08 

28.9  6 

Cloudy 

S 

8.4 

E 

22 

12. 

-17 

-38 

-18 

28.94 

28.98 

Pt.Cldy 

s 

5.9 

E 

24 

13'. 

-22 

-45 

-34 

29.07 

29 . 07 

Ft .  Cl dy 

s 

5.5 

SE 

18 

14. 

-25 

-40 

-32 

29.09 

29.08 

Clear 

E 

9'.  8 

E 

oo 

15'. 

-15 

-31 

-23 

28.9  5 

28. 85 

Pt.Cldy 

SE 

20.  2 

SE 

40 

16. 

-15 

-29 

-22 

20.82 

28.97 

Cloudy 

SE 

11'.  3 

SE 

25 

17'. 

-27 

-47 

-37 

29.07 

29.12 

Clear 

S 

3.4 

SW 

7 

18'. 

-46 

-53 

-50 

29'.  14 

29'. 14 

Clear 

sw 

3.9 

SW 

7 

19. 

-14 

-53 

-34 

29'.  16 

29. 20 

Cloudy 

s 

7.1 

E 

17 

20'. 

-  1 

-12 

-  6 

29.25 

29'.  29 

Cloudy 

s 

7-.  7 

E 

25 

21. 

-11 

-24 

-18 

29'.  22 

29'.  16 

Cloudy 

s 

5.4 

S 

10 

22. 

-19 

-38 

-28 

29'0 10 

29'.  11 

Cloudy 

s 

5.7 

S 

11 

23. 

6 

-23 

-  8 

28'.  94 

28.63 

Cloudy 

E 

25.0 

E 

40 

24. 

6 

0 

3 

28c  64 

28.71 

Cloudy 

E 

17.7 

E 

30 

25'. 

2 

-10 

-  4 

28.  89 

28'.  92 

Cloudy 

N 

16.9 

N 

27 

26'. 

-  8 

-28 

-18 

28.91 

28.91 

Cloudy 

E 

16.9 

E 

26 

27'. 

-  9 

-32 

-20 

28. 81 

28.67 

Cloudy 

S 

8.1 

E 

24 

28'. 

4 

-18 

-  7 

28.7  9 

29. 02 

Cloudy 

E 

14.8 

E 

22 

29. 

Q: 

-19 

-10 

29.16 

29'.  10 

Cloudy 

E 

22.9 

SE 

40 

30. 

2 

-39 

-18 

29.07 

29.00 

Clear 

S 

16.3 

E 

39 

31. 

"'leans 

-6.4 

-26. 

1  -16.2  28.985 

28.992 

Highest 

E 

29.7 

E 

46 

Prevailing 

wind 

direction  for 

month 

is  east; 

average 

hourly 

velocity 

13.9  miles 

per 

hour . 

Snow: 

1,2,3 

,4,6 

,7,11, 

20,21,22 

,23,24 

, 25 „ 26 , 27 , 

28. 

Light 

drift 

:  1, 

2 ,  4 , 

5 ,  6 , 7 , 8 , 

11,15, 

16,20,23,24,25, 26, 

27,28, 

29. 

Moderate  drift:  3. 


Bog:  2,  3,  4,  14,  16. 

Solar  Halo:  1 

Lunar  Halo :  29 
-unar  corona:  26 


fl 


h 
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MAY,  1954 

Wind 

Barometer  Char-  Daily  Aver-  Wind 


Temperature 

Sea  Level  ' 

acter 

■age 

Daily 

Max; 

Date 

Max  . 

Min. 

Mean 

8  a. el. 

8  p.m. 

of  day 

Dir. 

Vel . 

Dir. 

Vel. 

1'. 

-23 

-43 

-33 

28'.  9  5 

28.78 

Pt.Cldy 

S 

7.9 

SW 

17 

2'. 

-31 

-49 

-40 

28.83 

28;  84 

Pt.Cldy 

E 

9.6 

E 

24 

5'. 

-23 

-44 

-34 

29;  07 

29;  42 

Cloudy 

SW 

8.5 

E 

22 

4; 

-27' 

-48 

-38 

29;  49 

29;  42 

Clear 

S 

3.9 

SE 

16 

5'. 

-37 

-45 

-41 

29.53 

29;  56 

Clear 

s 

2.  6 

E 

10 

6'. 

-26 

-42 

-34 

29;  46 

29;  33 

Clear 

SE 

16;  4 

E 

34 

7'. 

-23 

-37 

-30! 

29;  22 

29.09 

Clear 

E 

18;  4 

E 

31 

8'. 

-34 

-45 

-40 

29;  04 

29;  04 

Cl  ear 

SW 

6;  5 

SE 

16 

9. 

-32 

-47 

-40 

28.98 

29'©  38 

Clear 

S 

9.3 

S 

24 

10'. 

-25 

-53 

-39 

29;  02 

29.07 

Clear 

s 

5. '6 

NE 

15 

11'. 

-  4 

-25 

-14 

29;  04 

29;  09 

Cloudy 

E 

12.9 

E 

21 

12'. 

-  5 

-29 

-17 

29;  00 

28;  81 

Clear 

E 

12.8 

E 

28 

13'. 

-  1 

-23 

-12 

28;  54 

28;  40 

Clear 

SE 

cL7;l 

E 

38 

14'. 

2 

-25 

-12 

28'.  42 

23. 49 

Cloudy 

S 

18,1 

E 

48 

15. 

-24 

-37 

-30 

28;  51 

28;  64 

Pt.Cldy 

s 

4.5 

S 

11 

16',. 

-12 

-24 

-18 

28.85 

29;  02 

Cloudy 

3 

7;  0 

E 

13 

17'. 

-  7 

-13 

-10 

29;  21 

29;  36 

Cloudy 

E 

5;i 

E 

11 

18'. 

-11 

-44 

-28 

29;43 

29;  35 

Pt.Cldy 

SW 

4.7 

S 

12 

19'. 

-44 

-56 

-50 

29.26 

29;  08 

Clear 

SW 

5;  9 

SW 

15 

20'. 

-51 

-62 

-56 

29;  16 

29.44 

Clear 

SW 

4.2 

SW 

14 

21. 

-14 

-56 

-35 

29;  48 

29;  28 

Clear 

E 

12.5 

E 

33 

22'. 

17 

-14 

£j. 

28;  74 

28;  9  6 

Cloudy 

NE 

34.8 

SE 

48 

23. 

9 

-13 

-  2 

29;  43 

29.  45 

Cloudy 

N 

16. .0 

E 

32 

24'. 

25 

9 

17 

29.30 

29. 38 

Cloudy 

SE 

18;  9 

E 

32 

25'. 

21 

-  3 

9 

29  o  26 

29.27 

Pt.Cldy 

E 

10.8 

E 

24 

26'. 

13 

3 

8 

29;  08 

28;  98 

Cloudy 

E 

14.8 

E 

20 

27; 

14 

1 

8 

28;  90 

28;  81 

Cloudy 

S 

8.0 

SE 

18 

28; 

7 

-  8 

0 

28;  7  2 

28.78 

Cloudy 

E 

11.  2 

E 

22 

29-. 

6 

-11 

-  2 

28;  85 

29.03 

Pt.Cldy 

E 

12.9 

E 

20 

30; 

20 

3 

12 

29.05 

29.04 

Cloudy 

SE 

18.  2 

NE 

27 

31. 

17 

0 

8 

29 . 14 

29.08 

Cloudy 

E 

14.2 

NE 

27 

Means 

-10.0 

-28.4 

-19.2 

29.065 

29.086 

Highest 

E 

34.8 

SE 

48 

Snow: 

2,3,11,12, 

13,14 

,15,16 ,  ’ 

17,20,22 

,24,26,27 

,30,31. 

iight  drift:  2,3,6,7,11,12,13,21,23,24,26. 

Moderate  drift:  22. 

Yog:  9,  15,  16. 

Lunar  Corona:  1,  2. 

Lunar  Halo:  1,  4,  5,  25. 

Paraselenae  (Moan  dogs) :  4. 

Prevailing  wind  direction  for  month  is  east;  average  hourly  velocity 
11.4  miles  per  hour. 


JUNE,  1954 

Wind 


Barometer 

Char- 

Daily  Aver- 

Wind 

Temnerature 

Sea  Level  ' 

acter 

age 

Daily  Mar. 

Date 

Max. 

Min. 

Mean 

8  a.m. 

8  p.m. 

of  day 

Dir. 

Vel. 

Dir. 

Vel. 

/ 

r. 

14 

4 

9 

4 

28'.  86 

28.74 

Cloudy 

SE 

14. 4 

SE 

24 

2'* 

14 

-13 

0 

29.11 

29.18 

Pt.Cldy 

W 

17.0 

SE 

34 

rr 

• 

24 

14 

19 

29'.  11 

29.00 

Cloudy 

E 

21.4 

SE 

30 

4'. 

25 

14 

20 

29'.  08 

29'.  38 

Cloudy 

E 

21.  2 

SE 

30 

5# 

24 

-  1 

12 

29'.  4  5 

29.26 

Pt.Cldy 

E 

13.2 

E 

30 

6', 

0 

-20 

-10 

29 . 24 

29'.  08 

Clear 

SW 

13'.  9 

SW 

35 

7. 

-19 

-37 

-28 

28.95 

28'.  88 

Clear 

SW 

9.0 

SW 

30 

8'. 

7 

-33 

-13 

28'.  85 

28'.  7  6 

Cloudy 

S 

12*0 

E 

26 

9-. 

3 

-10 

-  4 

28'.  7  5 

28.96 

Cloudy 

E 

11.5 

E 

21 

10. 

15 

-11 

2 

29.05 

28'.  89 

Cloudy 

E 

19.4 

SE 

32 

11. 

10 

-18 

-  4 

28,95 

29',  39 

Pt.Cldy 

E 

10.5 

SE 

25 

12'. 

-18 

-28 

-23 

29'.  31 

29.16 

Clear 

SW 

5.3 

S 

11 

13'. 

-15 

-34 

-24 

29'.  13 

28. 82 

Pt.Cldy 

SW 

8.4 

s 

22 

14'. 

21 

-16 

-  2 

28'.  60 

28.47 

Cloudy 

E 

14.8 

E 

28 

15. 

18 

-  6 

6 

28'.  39 

28. 40 

Pt.Cldy 

E 

12.  5 

E 

22 

16'. 

13 

-  3 

5 

28'.  44 

28'.  58 

Cloudy 

NE 

15.8 

N 

25 

17'. 

-  3 

—31 

-17 

28'.  6S 

28.67 

Pt.Cldy 

NE 

12.9 

N 

26 

18. 

-27 

-35 

-31 

28'.  7  5 

28'.  78 

Clear 

SW 

6.0 

SW 

15 

19'. 

-  8 

-39 

-24 

28.69 

28'.  70 

Cloudy 

SE 

8.2 

E 

20 

20'. 

-  4 

-20 

-12 

28'.  7  5 

28.71 

Cloudy 

SE 

7.7 

E 

18 

21. 

-14 

-37 

-26 

28.  63 

28.  61 

Clear 

SW 

3'.  0 

SW 

? 

22'. 

-30 

-38 

-34 

28. 54 

28'.  51 

Pt.Cldy 

SW 

2.9 

E 

13 

23. 

-10 

-30 

-20 

28.74 

28.  58 

Pt.Cldy 

E 

9.9 

SW 

20 

24. 

-12 

-35 

-24 

28,46 

28'.  68 

Cloudy 

E 

17.1 

E 

30 

25. 

-10 

-22 

-16 

28.96 

29.07 

Cloudy 

E 

18.0 

SE 

25 

26'. 

-15 

-26 

-20 

28.97 

29.15 

Cloudy 

SE 

9'.  6 

E 

24 

27. 

-26 

-42 

-34 

29. 22 

29'.  29 

Pt.Cldy 

S 

4.2 

E 

9 

28'. 

-41 

-53 

-47 

29.54 

29.65 

Clear 

SW 

4'.  9 

SW 

13 

29. 

-43 

-51 

-47 

29'.  51 

29'.  62 

Clear 

SW 

510 

SW 

16 

30. 

-31 

-49 

-40 

29.65 

29.62 

Clear 

SW 

8.7 

SW 

16 

31. 

Means 

-4.6 

/  , 

-23.5  -14.0 

28.944 

28.954 

Highest 

E 

21.4 

SW 

35 

iT'eva 

iling 

wind 

direction  for 

month 

is  east; 

average 

hourly 

velo  city 

11.3 

miles 

per 

hour. 

Snow : 

1,4, 

3,9,10,11,1 

3,14,16, 

17,18, 

19,20. 

Light 

Drift:  1, 

3,4,8, 

9,10,11, 

13,14, 

16,19,23,24. 

og: 

18,  23 

• 

Lunar 

Halo 

•  2 , 

23,  26 

,  30. 

Paraselenae:  2. 


Lunar  Corona:  23,  26,  27. 

Thin  ice  coating  formed  on  objects  on  4th. 


JULY,  1954 

Wind 


Barometer 

Char- 

Daily 

Aver- 

Wind  * 

Date 

Temperature 

S'6  & 

Level  ' 

acter 

age 

Daily 

Max. 

Max  . 

Mm. 

Mean 

CD 

ip 

!• 

m 

• 

8  p.rtn 

of  day 

Dir. 

Vel. 

Dir. 

Vel. 

1. 

-35 

-49 

-42 

29'.  42 

29.25 

Pt.Cldy 

E 

8.5 ) 

E 

18 

2t 

-44 

-61 

-52 

29.17 

28.9  5 

Clear 

S 

5.0 

S 

15 

3'. 

-43 

-59 

-51 

23'.  94 

29'.  02 

Clear 

sw 

2'.  2 

SW 

8 

4'. 

-13 

-43 

-28 

29.02 

29. 07 

Clear 

s 

11'.  7 

E 

27 

5'. 

-11 

-28 

-20 

29'.  06 

29'.  10 

Cloudy 

E 

10.1 

E 

19 

6'. 

-24 

-53 

-36 

29'.  13 

29'.  16 

Clear 

W 

4.2 

SW 

9 

7’. 

-47 

-54 

-50 

29.17 

29'.  40 

Clear 

W 

4.0 

w 

10 

8'. 

-34 

-59 

—46 

29.46 

29.35 

Pt.Cldy 

SW 

5'.  5 

E 

17 

9'. 

-16 

-40 

-28 

29.07 

29'.  02 

Pt-.Cldy 

SW 

8.6 

SE 

16 

10'. 

-36 

-48 

-42 

29'.  08 

29. 24 

Pt.Cldy 

SW 

13.5 

SW 

22 

Hi 

-45 

-54 

-50 

29.42 

29.35 

Clear 

w 

7.9 

sw 

19 

12'. 

-47 

-54 

-50 

29'.  14 

29',  16 

Clear 

sw 

9.0 

sw 

17 

13'. 

-52 

-63 

-58 

29'.  25 

29.32 

Clear 

w 

6. 2 

sw 

15 

14. 

-18 

-61 

-40 

29.10 

28'.  89 

Clear 

E 

14.9 

SE 

40 

15. 

-17 

-40 

-28 

28. 87 

28.  53 

Cloudy 

S 

10.2 

SE 

24 

16'. 

-33 

-41 

-37 

28'.  31 

28  .  30 

Pt.Cldy 

SW 

11.8 

SW 

17 

17. 

-18 

-55 

-36 

28.53 

28'.  56 

Clear 

SE 

10.1 

E 

24 

18. 

-30 

-59 

-44 

28'.  68 

28.68 

Clear 

V/ 

5. 7 

SE 

13 

19'. 

-16 

-53 

-34 

28.7  2 

28'.  77 

Pt.Cldy 

W 

11.4 

N 

26 

20. 

-14 

-52 

-33 

28.85 

28.94 

Pt.Cldy 

W 

8.8 

W 

34 

21. 

-40 

-71 

-56 

29'.  24 

29'.  58 

Gloudy 

SW 

6.1 

SW 

11 

22 , 

-24 

-6  5 

-44 

29,43 

29.31 

Cloudy 

SE 

34 . 0 

SE 

60 

23. 

-32 

-60 

-46 

29,57 

29'.  93 

Clear 

s 

6.7 

SE 

22 

24. 

-  6 

-39 

-22 

29,7  2 

29'.  42 

Cloudy 

SE 

36.4 

SE 

58 

25. 

1 

-12 

-  6 

29.37 

29. 34 

Cloudy 

SE 

17.3 

SE 

34 

26'. 

15 

1 

8 

29.20 

29.13 

Cloudy 

SE 

19'.  3 

SE 

27 

27'. 

23 

1 

12 

29.03 

29.12 

Cloudy 

SE 

9.9 

SE 

19 

28'. 

1 

-43 

-21 

29.12 

29'.  10 

Clear 

SW 

6'.  8 

SW 

15 

29'. 

-40 

-56 

-48 

29.00 

20.  S3 

Clear 

SW 

3.4 

W 

8 

30 . 

-50 

-58 

-54 

28'o  68 

20'.  58 

Clear 

sw 

6.0 

SW 

11 

31 . 

-32 

-60 

-46 

28.56 

2/8.  53 

Pt.Cldy 

s 

3.1 

SW 

6 

Jeans 

-25.1 

-48.0 

-36.6 

29.030 

29.063 

Highest 

SE 

36.4 

SE 

60 

Prevailing  wind  direction  for  month  is  southwest;  average  hourly 
velocity  10.3  miles  per  hour* 

Snow:  1,4, 5, 0,9,10,15, 16, 17, 19, 20 ,24,26, 26,27* 

Light  YYUY't:  1,  4,  8,  12,  17,  19,  '  25,  26,  27. 

Moderate  drift:  14,  .  24. 

heavy  drift:  22. 

Yog:  1,  2,  12,  14,  30. 

Lunar  Halo:  19. 

A  light  mist  fell  on  the  27th,  causing  a  formation  of  ice  upom 
exposed  dqjects. 

The  most  severe  blizzard  of  the  year  occurred  on  the  22nd. 


AUGUST,  1954 


Wind 

Barometer  Char-  Daily  Aver-  Wind 
Temperature  Sea'  Level  *  acter  age  '  Daily 


Date 

Max  . 

Min, 

Me  an 

8  a.m. 

8  p.m. 

of  day 

Dir. 

Vel. 

Dir. 

Vel . 

1. 

-28 

-43 

-36 

28. 36 

28.15 

Pt.Cldy 

1  W 

7.9 

SW 

16 

2'. 

0 

-36 

-18 

28.33 

28.40 

Cloudy 

E 

9.8 

E 

20 

3. 

-  1 

-30 

-16 

28.75 

28.88 

Pt.Cldy 

E 

5.6 

E 

14 

4. 

-13 

-30 

-22 

28.79 

28.74 

Pt.Cldy 

SW 

4.6 

S 

16 

5. 

-  2 

-24 

-13 

28.87 

28.96 

Pt.Cldy 

E 

17.7 

E 

24 

6'. 

-23 

-42 

-32 

28.97 

28.86 

Pt.Cldy 

SW 

7.7 

E 

24 

7. 

-42 

-58 

-50 

28.74 

28.7  3 

Clear 

s 

2.5 

SW 

7 

8. 

-27 

-59 

-43 

28.81 

2&.  92 

Pt'.Cldy 

E 

6.8 

E 

13 

9'. 

-  9 

-29 

-19 

28.92 

28.87 

Pt.Cldy 

S 

6.2 

SE 

17 

10. 

-20 

-39 

-30 

28.94 

28'.  86 

Pt.Cldy 

w 

2.8 

SE 

12 

11. 

-14 

-46 

-30 

28'.  74 

28.  50 

Clear 

SW 

10'.  0 

SW 

26 

IB'. 

-40 

-53 

-49 

28.53 

28.45 

Pt.Cldy 

w 

5.8 

SW 

L2 

13. 

-35 

-53 

-44 

28.44 

28.65 

Clear 

w 

8.9 

SW 

23 

14'. 

-20 

-43 

-32 

28.82 

28.99 

Pt.Cldy 

NW 

7.1 

w 

15 

15. 

-11 

-38 

-24 

29.18 

28'.  9  8 

Cloudy 

S 

12.4 

s 

40 

16'. 

-  4 

-13 

-  8 

28  .  59 

28;  32 

Cloudy 

s 

23.2 

s 

42 

17. 

-  7 

-47 

-27 

28.45 

28.  61 

Pt.Cldy 

w 

11.0 

SW 

17 

18. 

-24 

-55 

—40 

28.74 

28.84 

Clear 

w 

5.3 

N 

15 

19'.  0 

-24 

-50 

-37 

28.74 

28.45 

Pt.Cldy 

E 

11.0 

E 

22 

20. 

-49 

-62 

-56 

28 . 35 

23.41 

Clear 

SW 

3.5 

SW 

14 

21. 

-59 

-71 

-6  5 

28'.  55 

28.75 

Clear 

w 

2.2 

w 

6 

22. 

-43 

-63 

-53 

28.  87 

28'.  85 

Clear 

E 

7.6 

E 

17 

23. 

-43 

-65 

-54 

28.74 

28.  70 

Pt.Cldy 

s 

1.8 

SW 

7 

24. 

-54 

-65 

-60 

28.7  2 

28,77 

Pt.Cldy 

SW 

4.5 

E 

15 

25. 

-46 

-62 

-54 

28.72 

28  .  52 

Pt.Cldy 

SW 

4.8 

SW 

12 

26. 

-28 

-60 

-44 

28'.  36 

28.21 

Pt.Cldy 

SW 

9.4 

SW 

IS 

27'. 

-20 

-68 

-44 

27.93 

28.  24 

Clear 

w 

8.1 

E 

32 

28. 

-16 

-43 

-30 

28.77 

29.10 

Pt.Cldy 

E 

24'.  5 

E 

44 

29'. 

-39 

-51 

-45 

29.17 

29'.  20 

Pt.Cldy 

SE 

4.5 

E 

12 

30. 

-51 

-71 

-61 

29.03 

28.98 

Clear 

S 

1.0 

S 

4 

31. 

-44 

-71. 

-58 

28.82 

28.76 

Clear 

S 

8.5 

w 

20 

leans 

-27.0 

-49.7 

-3a  4 

28.704 

28.698 

Highest 

E" 

24.5 

E 

44 

'revailing 

wind 

direction  for 

month  i 

s  west ; 

average 

hourly 

velocity 

3.0  miles  per  hour. 

’now: 

1,  2, 

8 ,  9 

,  IS, 

14,  15, 

16,  23, 

25,  26, 

28,  29. 

•ight 

drift 

■ :  2 , 

5,  11, 

15,  16 

,  19,  27 

,  28. 

iog:  1,  2 ,  8,  31. 
mnar  Halo *.  23. 


SEPTEMBER,  1954 


Wind 


Barometer 

Char- 

Daily  Aver- 

find 

Temperature 

Sea' 

Level 

acter 

■age 

Daily  Max. 

Date 

Max. 

Min. 

Mean 

8  a.m. 

8  p.m. 

of  day 

Dir. 

Vel. 

Dir, 

.  Vel. 

1. 

-29 

-50 

-40 

28.  65 

28.56 

Cloudy 

S 

8.0 

W 

14 

2'. 

-  5 

—44 

—24 

28.41 

28;  27 

Ft.Cldy 

E 

12.8 

E 

25 

3. 

-12 

-42 

-27 

28.  02 

27.97 

Clear 

S 

11.6 

E 

33 

4'. 

2. 

-45 

-22 

28.10 

23;  34 

Cloudy 

N 

18.4 

N 

40 

5. 

-  3 

-24 

-14 

29.59 

28;  80 

Cloudy 

E 

12.7 

NE 

34 

6. 

-20 

-49 

-34 

28;  98 

28.96 

Ft.Cldy 

W 

4.4 

W 

11 

7'. 

-36 

-61 

-48 

28.94 

28.92 

Clear 

w 

5;  0 

W 

13 

8. 

-55 

-64 

-60 

28.82 

28.95 

Clear 

w 

2;  5 

DP// 

8 

9'. 

-13 

-65 

-39 

28.80 

28;  50 

Cloudy 

s 

13.4 

S 

28 

10'. 

-34 

-62 

-43 

28.82 

29.15 

Ft.Cldy 

sw 

12.4 

S 

30 

11. 

-33 

-61 

-50 

29'. 18 

29;  12 

Ft.Cldy 

E 

9.0 

E 

20 

12. 

-48 

-59 

-54 

29;  11 

29;  05 

Clear 

s 

5;  2 

S 

13 

13. 

-58 

-6  6 

-62 

28;  80 

28.64 

Clear 

s 

2.8 

s 

6 

14. 

-43 

-67 

-55 

28.  53 

28.60 

Clear 

s 

7.1 

E 

22 

13. 

-14 

-43 

-28 

28.75 

29;  01 

Ft.Cldy 

E 

21.9 

E 

28 

16. 

-21 

-56 

-38 

29.19 

29.04 

Clear 

E 

11;  2 

E 

28 

17'. 

-54 

—66 

-60 

28;  68 

28.74 

Clear 

W 

4.9 

W 

11 

18'. 

p-37 

-63 

-50 

28 . 84 

28;  83 

Clear 

E 

6.8 

E 

18 

19; 

-25 

-40 

-38 

28.80 

28.83 

Cloudy 

E 

18.2 

E 

40 

20. 

-  9 

-26 

-18 

28.70 

28.85 

Cloudy 

E 

35.1 

E 

46 

21. 

10 

-22 

-  6 

28;  9  9 

29;  34 

Cloudy 

E 

21.9 

E 

34 

22. 

-  9 

-27 

-18 

29. 56 

29.45 

Clear 

E 

4;  3 

S 

10 

23. 

6 

-  9 

-  2 

29.00 

28.68 

Cloudy 

E 

9.0 

N 

15 

24. 

1 

-48 

-24 

28.70 

23.97 

Cloudy 

SW 

6;  9 

SW 

14 

25. 

-18 

-51 

-34 

28.92 

23;  79 

Cloudy 

SW 

7.5 

SW 

21 

26; 

-21 

-38 

-30 

28.71 

28;  84 

Ft.Cldy 

SW 

13.8 

SW 

23 

27'. 

-  2 

-40 

-21 

28.9  6 

29.11 

Ft.Cldy 

SW 

9.4 

SW 

19 

28. 

-  4 

-34 

-19 

28.98 

29.02 

Ft.Cldy 

SW 

10.9 

NW 

24 

29‘. 

-25 

-50 

-38 

29.01 

29;  10 

Ft.Cldy 

W 

4.8 

SW 

13 

30. 

0 

-47 

-20 

29.02 

28.85 

Cloudy 

N 

14.1 

N 

24 

31. 

Means 

-20.2 

-47.3 

-33.8 

28.852 

28.842 

Highest 

E 

35.1 

E 

46 

Prevailing 

wind 

direction  for  month 

is  east; 

average 

hourly 

velocity 

10. 0  miles 

per  hour. 

Snow: 

4,  5, 

,  21, 

23,  24 

:  ,  25  , 

29,  30. 

Light 

dri f t :  2 , 

4  9 

-t  ,  v  , 

10,  14 

,  15,  16 

,  10, 

,  21,  26 

,  30. 

Moderate  drift:  19. 


Heavy  dri f t :  20 . 

Fog:  22,  23. 

Solar  Halo :  4,  20. 
Parhelia  (Sundogs)  :  4. 
Lunar  Corona:  IS. 


OCTOBER,  1954 


Wind 


Barometer 

Char- 

Daily  Aver- 

Wind 

Temperature 

Sea 

Level 

acter 

age 

Daily  Max 

Date 

Max. 

Min. 

Mean 

8  a,m. 

8  p.m. 

of  day 

Dir. 

Vel. 

Dir. 

Vel 

1'. 

-28 

—45 

-36 

29.00 

29.11 

Clear 

S 

9.8 

SW 

24 

2. 

-32 

-43 

-38 

29.08 

29.06 

Clear 

S 

4.0 

E 

14 

3'. 

-16 

-42 

-29 

28.94 

28.78 

Cloudy 

E 

10',  0 

E 

24 

4. 

3 

-17 

«•  7 

28,  56 

28.35 

Cloudy 

E 

19.9 

E 

25 

5'. 

17 

-  6 

6 

28.25 

27'.  80 

Cloudy 

E 

20.2 

E 

33 

6‘. 

13 

-23 

-  5 

27.98 

28.54 

Cloudy 

W 

9.7 

SW 

23 

S'. 

3 

-  9 

-  3 

28.78 

23.89 

Cloudy 

NE 

17.5 

E 

30 

8. 

12 

-  3 

4 

28.  49 

28.45 

Cloudy 

N 

34.5 

E 

48 

9'. 

7 

-  4 

2 

28.58 

28.67 

Cloudy 

N 

11.5 

N 

22 

10. 

8 

-  2 

3 

28.  81 

28.80 

Cloudy 

E 

12.2 

E 

22 

11. 

8 

-15 

-  4 

28.63 

28.  57 

Cloudy 

E 

15.4 

E 

27 

12'. 

-  9 

-27 

-18 

28.55 

28 . 50 

Pt.Cldy 

S 

2.9 

N 

14 

13'. 

-  1 

-30 

-16 

23'.  40 

28.  41 

Cloudy 

E 

10.6 

E 

22 

14'. 

5 

-  2 

2 

28.  48 

28.43 

Cloudy 

E 

10.0 

N 

15 

15. 

4 

-  4 

0 

28.43 

23.46 

Cloudy 

E 

5.9 

E 

14 

16. 

4 

-ftl 

-  4 

28.52 

28.  58 

Cloudy 

N 

9.9 

NW 

17 

17'. 

-  5 

-19 

-12 

28  .  60 

28.  59 

Cloudy 

E 

13.9 

E 

19 

18'. 

-  9 

-40 

-24 

28'.  65 

28.78 

Pt.Cldy 

E 

7'.  9 

E 

18 

19'. 

-15 

-42 

-28 

28'.  9  2 

28'.  91 

Pt.Cldy 

E 

5,2 

E 

17 

20. 

-12 

-32 

-22 

23.66 

28'.  39 

Pt.Cldy 

SE 

19'.  2 

E 

36 

21. 

-24 

-34 

-29 

28.13 

28'.  32 

Cloudy 

sw 

20.8 

SW 

27 

22. 

-16 

-33 

-24 

28 . 55 

28.90 

Clear 

w 

15'.  7 

SW 

25 

23. 

-21 

-38 

-30 

28.90 

28.88 

Cloudy 

E 

6.8 

s 

17 

24'. 

-  5 

-21 

-13 

28.77 

28.  64 

Cloudy 

E 

14a  3 

E 

18 

26'. 

-  6 

-33 

-20 

28'.  62 

28'.  67 

Pt.Cldy 

SW 

6.8 

E 

14 

26'. 

-22 

-37 

-30' 

28.75 

28,82 

Clear 

SW 

6'.  2 

SW 

13 

27'. 

—27 

-42 

-34 

29'.  03 

29'.  23 

Clear 

sw 

6'*  2 

w 

16 

28. 

-  3 

-38 

-20 

29'.07 

28 . 58 

Cloudy 

E 

13.9 

SE 

50 

29'. 

1 

-30 

-14 

28.64 

£8.79 

Pt.Cldy 

s 

17'.  7 

s 

27 

30'. 

-14 

-30 

-22 

28. 83 

28.7  6 

Clear 

E 

5'.  5 

E 

13 

31. 

-  6 

-33 

-20 

28.57 

28.52 

Cloudy 

SE 

12.0 

E 

26 

I Sans 

-6.0 

-25*3 

-15.6 

28.007 

28,007 

Highest 

N 

34.5 

SE 

50 

Prevailing  wind  direction  for  moniihL  is  east;  average  hourly  velocity 
12.8  miles  per  hour. 

Snow:  4,  5,  6,  9,  10,  11,  13,  16,  18,  24,  25. 

Light  drift:  1,  3,  4,  5,  7,  9,  10,  11,  13,  17.,  29,  31. 

Moderate  drift:  20,  21, 

Heavy  drift:  8,  28. 

Fog:  9,  13,  14,  15,  17,  13,  24. 

Solar  Halo:  6,  7,  13,  20,  21,  22,  23,  25,  29. 

Parhelia  (Sundogs):  6,  12,  26. 


NOVEMBER,  1954 

Wind 


Barometer 

Char- 

Daily 

Aver 

Wind 

Temperature 

Sea 

Level  • 

acter 

age 

Daily 

Max . 

Date 

Max. 

Min. 

Mean 

8  a.m. 

8  p.m. 

of  day 

Dir. 

Vel. 

Dir. 

Vel. 

1. 

-18 

-34 

-26 

20.  65 

28.58 

Ft.Cldy 

S 

6.6 

S 

13 

2; 

-11 

-35 

-23 

28.67 

28.77 

Pt.Cldy 

E 

7'.  2 

E 

16 

S'. 

3 

-11 

-  4 

28.84 

28.  38 

Cloudy 

E 

19.8 

E 

24 

4. 

-  1 

-  9 

-  5 

28.  86 
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Cloudy 
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Light 
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:  3. 
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Moderate  drift:  20,  21,  25 


Fog;  5,  4,  5,  6,  7,  8 
Solar  Haloi  10,  17,  28 
Farhelia  (Sundogs) :  10 


Solar  Corona:  12 
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DECEMBER,  1954 


Wind 

Barometer  Char-  Daily  Aver-  Wind 


Temperature 
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Level  ' 
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age 
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Min. 

Mean 
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28.36 
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N 

22 
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29.07 
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E 

6.7 

E 

12 

3. 
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6 

11 

29.03 
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SW 

5.9 
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10 

4. 

19 
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4.5 

s 
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W 
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NE 

10 
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33 

16 

27 
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Cloudy 

W 

2.0 

E 

5 
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28 

16 

22 
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29.21 

Cloudy 

N 

5.0 

NE 

10 
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27 

18 
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29. 24 

29'.  21 

Cloudy 

NE 

13.0 

E 

20 
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29 

13 
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29.22 

29.24 

Cloudy 

N 

7.4 

W 

15 

21. 

27 

9 

18 

29.14 

20 . 9  5 

Cloudy 

E 

17.2 

E 

25 

22. 

37 

24 

30 

23'. 

20'.  84 

Cloudy 

NE 

11.2 

SE 

25 

23. 

26 

12 
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29'.  22 

29 . 33 
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SW 

14'.  0 

SW 

26 

24. 

25 

11 

18 

28.99 

28.94 

Pt.Cldy 

S 

9.6 

S 

18 

25. 

29 

12 

20 

28.79 
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Cloudy 

E 
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E 

14 

26'. 

24 

15 

20 

28.82 

20.90 

Cloudy 

E 

19.4 

E 

29 

27. 

23 

13 

18 

23.85 

28.02 
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E 

7.8 

E 

15 

28'. 

24 

13 

18 
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29. 00 

Clear 

E 

11.3 

$ 

21 

29'. 

34 

14 

24 

29'.  04 

29.00 

Clear 

S 

6,3 

E 

15 

30'. 

30 

14 

22 

29 . 06 

29 . 08 

Clear 

::E 

10.2 

E 

20 

31. 

30 

12 

21 

20.93 

28 .90 

Clear 

S 

14,1 

SE 

13 

leans 

24.0 

8.8 

16.4 

29.119 

29.122 

Hi ghest 

E 

19.4 

E 

29 

?re vailing 

wind 

dire< 

ction  for  month 

is  east; 

average 

hourly 

■  velocity 

3,0  miles  -per  hour. 

Snow:  1,  3,  4,  5,  6,  9,  10,  14,  15,  17,  10,  19,  20,  21,  22,  26. 
Light  drift:  21,  26. 

Fog:  3,  4,  6,  9,  10,  14,  15,  16,  19,  21,  22,  26. 

Solar  Halo:  3,  0,  24. 

Parhelia  (Sundogs):  3,  5,  8,  24. 

Mayer  of  clear  hard  ice  formed  on  exposed  objects  on  the  26th. 
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JANUARY,  1955 
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21.7 

E 

30 

27-. 

32 

30 

31 

29. 34 

29. 42 

Cloudy 

N 

16'.  1 

N 

26 

28. 

32 

29 

3$ 
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Light  drift:  2,  26. 

Fog:  8,  9,  11,  25,  26,  27. 


Solar  Halo:  24. 

A  very  fine  mist  fell  on  the  15th. 

A  very  light  rain  fell  on  the  26th  causing  a  coating  of  clear  ice  on 
exposed  objects. 


■The  position  of  Little  America  as  determined  by  E.  Bramhall 
and  K.  Rawson  is: 


Latitude  -  78°34’06”  South 
Longitude  -163° 55’  58”  West 

the  time  used  in  the  observations  is  180th  meridian.  All  tem¬ 
peratures  are  given  in  degrees  Fahrenheit.  The  mean  temperature  for 
the  day  is  the  mean  of  the  maximum  and  minimum,  the  maximum  and  mini¬ 
mum  temperatures  being  for  the  24-hour  period  ending  at  midnight. 

The  mean  temperature  for  the  month  is  the  mean  of  the  mean  maximum 
and  mean  minimum.  Pressures  are  given  in  inches  of  mercury  and  re¬ 
duced  to  sea  level,  the  height  of  the  barometer  above  sea  level  being 
30  feet.  The  pressures  in  this  summary  are  given  to  hundredths  of  an 
inch.  The  mean  monthly  pressures  are  computed  from  the  original 
readings  which  are  recorded  to  thousandths  of  an  inch. 

The  character  of  day  is  derived  by  estimating  the  amount  of  sky 
covered  by  cloud  and  expressed  by  a  scale  of  tenths  of  sky  covered  as 
f ollows : 


Cloudiness  (Tenths)' 


0  to  3  -■ - - - - - Clear 

4  to  7/ - - - - - Partly  Cloudy 

8  to  10 - - - Cloudy 


No  attempt  has  been  made  to  measure  snowfall  because  such 
measurements  are  highly  impracticable  in  the  Antarctic  owing  to  wind 
and  drift. 

We  have  not  used  the  term  "blizzard”  but  have  indicated  the  days 
on  which  drift  occurred;  the  terms  light,  moderate,  and  heavy  drift 
can  be  interpreted  as  meaning  mild,  moderate,  and  severe  blizzard 
respectively. 

Owing  to  the  early  date  of  this  publication,  a  final  check  is 
impossible  so  that  some  of  the  figures  may  be  subject  to  change  later 
on. 


The  day  consists  of  24  hours,  beginning  and  ending  at  midnight. 


Little  America,  Antarctica. 
January  31,  1935. 


W.  C.  Haines 
George  Grimminger 


